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Byly Przewodniczący Samorządu Robotniczego Przedsiębiorstwa Przemysłowego Budowy Huty im. Le- 
nina, były Prezes Zarządu Okregowego Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
były wiezieñ obozu jenieckiego w Murnau, działacz ruchu oporu Armii Krajowej i uczestnik Powstania 
Warszawskiego, długoletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych, Związków Zawodowych 
i Związku Harcerstwa Polskiego 
odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odro- 
dzenia Polski, Zlotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronnosci 
Kraju, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Odzżarnych Odznakami Wzorowego Strażaka Polski, 
za pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Odznaką Budowniczego Huty im. Lenina, Złotą odznaką za 
zasługi w pracy społecznej i związkowej, Srebrną Odznaką Ochotniczych Hufeów Pracy, Honorową 
Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, Złotym Medalem Zasługi Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Odznakami wzorowego strażaka Polski, 
ZSRR, CSRS I Jugosławii 


zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 19 stycznia 1973 roku w Krakowie, 
zaopatrzony Sakramentami świętymi, przeżywszy 71 lat. 


Odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
we czwartek dnia 25-go stycznia 1973 roku o godzinie 9.15 z kaplicy na cmentarza Rakowiekim, 
o czym zawiadamiaja pogrążeni w bólu: 


ŻONA, WNUK, SIOSTRY, SZWAGIERKA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie \ D. Z. 651/73 - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel. 579-21 


